2 puntos de ondas fuertes fentrada e interior) 0 - Esquina entrada 

de la vivienda (suelo) 



sen=300cm/715cm=0, 419580419 
sen=160cm/732cm=0,2 18579235 

Nota: Puede que los calculos sean incorrectos, pero con las medidas quien sepa calcularlo bien 
podra obtener el resultado correcto. 

En los ultimos dias han habido algunos cambios en las ondas, al menos en esta habitation, este en la 
habitation que este, si voy a dormir se activan sobre mi. A veces parece que vienen de puntos 
estaticos y otras parecen moverse sobre ml en cuestion de segundos. En este caso, viernes 24 de 
julio de 2015 sobre las 4:20 a.m, hay 2 puntos estaticos, uno en la esquina inferior de la entrada de 
la casa y otro dentro del salon, justo en el sofa donde suelo acostarme a veces o en donde me pongo 
a leer de madrugada algunos dias. Lo curioso es que solo afecta a un radio y muy pequeno, a unos 
160 centimetros de altura con mas fuerza y hasta aproximadamente la altura del sofa, ya en ese 
punto, si sigo hasta el suelo no se detecta. Lo mismo si me muevo un solo paso hacia la izquierda o 
hacia la derecha, en ese caso, ya no se oye nada tampoco. Es un punto muy estatico y con un radio 
muy pequeno. Es muy raro, lo normal, veces anteriores es que sea mas amplio o incluso coja mas de 
una habitation. 

Video audio en mp4 sin editar: (< 10 min). 
https://yadi.Sk/i/Ffj M0vkwi4 Vs 5 

WAV (original) 

https://yadi.Sk/d/-ZJbsHQli4Vrz 


MP3 (convertido de WAV a MP3) 
https://yadi.Sk/d/7Zgp48aii4Vct 


